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Obywatel Miasta Krakowa — Taksator Banku Miłosierdzia, 
przeżywszy lat 69, po dlugiéj a dolegliwćj słabości rozstał się z tym światem dnia 
1 Listopada 1873 roku o godzinie 7 wieczór. 


Przyjaciele zmarłego, zapraszają Zmajomych na wyprowadzenie zwłok z Zakładu klinicznego dnia 4 Listopada t. j. we 


Wtorek o godzinie 4 po południu wprost na Cmentarz, 


Drukarnia Uniwersytecka, 1873. 


